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Das w. M., Hr. Prof. Drücke, hielt einen Vortrög: „Ueber 
die Mechanik des Kreislaufes bei den Eidechsen 
und Schlangen,” welcher seiner für die Denkschriften be¬ 
stimmten Abhandlung über die Mechanik des Kreislaufes bei den 
Amphibien entnommen ist. 

Seine Untersuchungen stellte derselbe zunächst an Psammo - 
saurus griscus an, welcher ihm auf Ansuchen der Akademie vom 
Hrn. C.W. H über, österreichischen Generalconsul in Alexandrien, 
in zwei grossen Exemplaren lebend übersendet war. Das Herz 
und die Arterien dieses Thieres sind schon vom Marchese Corti 
(DeSystemate vasorum Pscimmosauri grisei Vindobonae 1847, 
sehr genau und richtig beschrieben worden. Man war früher 
der Meinung, dass das Blut des rechten Vorhofes in die Lungen¬ 
arterie und die linke Aorta, das des linken Vorhofes in die rechte 
Aorta ströme*, Prof. Brücke zeigt aber, dass das Blut in gauz 
ähnlicher Weise wie bei den Schildkröten durchs Ilcrz bewegt wird, 
indem zuerst venöses Blut in alle drei Gefässstämme fliesst, dann 
aber durch eine Muskelleiste derTheil des rechten Ventrikels, aus 
dem die Lungenarterie entspringt, von der übrigen Herzhöhle ge¬ 
trennt wird, so dass also in die LuDgenarterie reiu venöses, in die 
beiden Aorten aber gemischtes Blut einströmt. Hievon zeugt auch 
die Farbe des Blutes, welches in den Lungcnschlagadern dunkel, 
in den beiden Aorten relativ hell ist. Zugleich zeigt es sich, wenn 
man die Gefässe ansticht, auch liier wieder, dass das Blut im grossen 
Kreisläufe unter einem viel stärkeren Drucke fliesst als im kleinen, 





















da beide einen ungleichen Widerstand darbiclcn und von ungleichen 

o o 

Triebkräften im Gange erhalten werden. 

Untersuchungen, weiche Prof. I] rücke an einem Exem¬ 
plare von Uromastix spinipes anstcllle, das ihm ebenfalls durch 
Hrn. C. W. 13 u b er zugekommen war, führten in Rücksicht auf die 
Mechanik des Kreislaufes wesentlich zu demselben Resultate. In 
Rücksicht auf den anatomischen Rau jedoch unterschied sicli das 
Herz dieses Thieres von dem des Psammosaurits yriscus nicht 
nur in der äusseren Gestalt, sondern auch durch eine andere Lage 
und geringere Entwicklung der unvollkommenen Scheidewand, 
welche den Tlieil der Herzkammer, der das venöse Blut aufnimmt, 
von dem, welcher das arterielle aufnimmt, trennt. Dem Herzen des 
Uromastix war das von Lacerta viridis im Allgemeinen ähnlich, 
nur bildete hier jene Scheidewand noch weniger ein zusammenhän¬ 
gendes Ganzes, indem sic in mehrere Blätter zerklüftet war. 

Bei den Schlangen, von denen Prof. Brücke Tropidonotus 
Nätrix und Coluhcr Aesculcipii lebend untersuchte, ist der Kreis¬ 
lauf im Wesentlichen derselbe, wie bei den Eidechsen, nur ist 
hier der Raum, welcher während der zweiten Hälfte der Kammer¬ 
systole mit der Lungcnschlagadcr in Zusammenhang bleibt, während 
er von dem übrigen Theilc der Herzhöhle getrennt ist, kleiner als 
bei den Eidechsen, wodurch sich also die Schlangen mehr den 
Schildkröten nähern, bei welchen der Verschluss unmittelbar an 
der Wurzel der Lungcnschlagadcr gebildet wird. 


Ferner trug Prof. Brücke über ein von ihm im Perilonäum 
von Psummosaurus yriscus aufgefundenes System von glatten 
Muskelfasern vor. 

I)ic Leber der Wirbeltliierc liegt bekanntlich in einer Perito- 
uäalfaltc, welche die kleine Curvatur des Magens mit dem obern 
Theilc der Mittellinie der vordem Rauchwand in Verbindung 
setzt, und tlieilt dieselbe in zwei Hälften, von denen die vordere 
liyamcnlum Suspensorium hcpalis und die hintere omentum minus 
heisst. Bei Psummosaurus yriscus fand Prof. Brücke diese 
Theilung nur unvollkommen, indem die Peritonäalfaltc viel tiefer 
hinabreichte als die Leber, so dass durch sic die kleine Curvatur 
des Magens bis ungefähr einen Zoll hoch über dem Becken mit der 



